16                                          Neuntes Capitel.
*                (274,5  + tj (274,5 + t2) '
wo t2 — t-L das Temperaturintervall, fiir welches cp gelten soil, bedeutet, denn die Abweichungen zwischen Beobachtung undRechnung betragen kaum eine Einheit der vierten Decimale, wenn man a = 0,25722 logb — 3,73020 setzt. Aus dieser Forrnel aber wtirde mit ^ = 0 fo]gen
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(274,5 + t)* und damit ergiebt sich fiir 0°, 100°, 200°
cp = 0,1859         0,2189         0,2333,
wahrend die lineare Formel zu den Werthen fuhrt
Cp = 0,1961          0,2172         0,2383,
die von jenen sehr stark abweichen, namlich um die Betrage — 102, + 17, — 50 in Einheiten der vierten Deciinale. Welche Formel an-zuwenden ist, lasst sich nicht sagen ; keine von beiden ist eine rationelle Formel, ich wiirde die hier gegebene ' vorgezogen haben, wenn die Regnault'schen Beobachtungen sich durch sie ebenfalls darstellen liessen, was aber nicht der Fall ist. Unter diesen Umstanden sind alle spateren Berechnungen sowohl mit Regnault's als mitE. Wiede-mann's Zahlen gefiihrt. Die specifische Warme bei constantem Druck hangt auch von der Dichte des Gases ab , jedoch nach Regnault's Versuchen anscheinend nicht in nennenswerthem Grade innerlialb der hier in Betracht konirnenden Dichten.
Fur ^ findet Wtillner1)  bei 0° bezw. 100° die Werthe   1,3113 cv
bezw. 1,2843.    Hiernach ergiebt sich
cv = 0,1426 •+• 0,000247^ mit Regnault's Gleichung fur cp cv = 0,1489 + 0,000 203 1 mit Wiedemann's Gleichung fur cp.
Diese specifische Warme cv scheint ziemlich erheblich von der Gas-dichte abzuhangen, denn Jolly giebt als Werthe unter Drucken von 10 bis 20 Atinospharen fur Kohlensaure 0,16577 -f 0,2061^), wo Q die Dichte bedeutet, worauf auch Bd. I, S. 461 hingewiesen ist. Auch dieses kommt jedoch fur unseren Fall nicht in Betracht.
Endlich b ist wiederum aus   den Beobachtungen von Thomson und Joule entnommen, welche ergeben fiir
t = 7,1             35,6             54,0            95,5
b = 1,309           1,020           0,883           0,642.
Fiir Kohlensaure ist noch eine sehr sorgfaltig ausgefiihrte Bestiininuiig der Grosse b von Eduard Natanson vorbanden2). Leider ist bei
x) Lehrbuch der Experimentalpbysik 1896, Bd. 2, S. 553. 2) "Wiedemann's Ann., Bd. 31, S. 502.er unteren Rohre und u die Geschwindig-keit des Gasstroines, so ist die in der Zeit dt durch diesen Querschnitt gehende Gasmenge qudt, und die Arbeit, die die Pumpe leisten muss, urn diesen Durchgang zu bewerkstelligen , pyudt, somit die Gesammt-arbeit bei dem Durchpressen einer Masseneinheit Gas
